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本报讯  今天上午，麦当劳餐厅又被推上被告席，在
朝阳区人民法院南磨房派出法庭，消费者诉麦当劳餐厅赔
偿一案正式开庭审理。



原告黄先生诉称他是去年 9月17日中午到麦当劳东大
桥餐厅用餐，几个小时后感到身体不适，18日下午到医院
就诊，被诊断出是急性肠炎。黄先生认为他得病的原因是
由于东大桥餐厅的服务人员出售食品时既拿钱，又同时拿
食品和餐具，他食用了被污染的食品导致得了肠炎。因此
要求麦当劳东大桥餐厅在《北京晚报》上赔礼道歉，赔偿
医药费117．6元并承担诉讼费。



麦当劳餐厅的代理人则认为原告的诉讼请求没有事实
基础和法律依据，因为他不能证明自己得病是麦当劳的过
错所致。



在庭审中，审判员也出示了法庭调查取得的证据，是
朝阳区卫生防疫站对麦当劳东大桥餐厅的处罚决定，因为
检查中东大桥餐厅操作间内食品未加遮盖，黄油没有包装
以及销售人员收款后直接为客人拿食品和餐具，造成交叉
污染，因此被罚款800元。



由于未能达成调解，最后法庭宣判，认为原告的身体
不适和麦当劳餐厅不符合食品卫生法的违规行为没有直接
因果关系，原告证据不足，所以法庭不予支持，驳回原告
的诉讼要求。庭审结束后，原告黄先生表示会上诉。
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